2.2.2. ЗАРЯД ВТОРОЙ 


Зтими же таблицами пользоваться при стрельбе из 152-мм гаубиц 
2С19 без введения поправок. 


Шкала «ТЫСЯЧНЫЕ». 


механического прицела Д726-45 и при- 


цела 11122 ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 
Осветительный снаряд 3С6-1 (3С6) 
Трубка Т-90 
Высота разрыва 600 м 
м А ГА Вь вВ| АА ТАТА д у у 
ди ее ыы 
ты де | ты де т град г |м/ 
м м м м м Б м м м мм м с м м м 
с Л. с Л. у р с 
с МИН. 
а е а Пее | а 
540 | 24 10 0, 4, 10 14 То, | 1 |15 | 14 1613 66 | 9 54 
0 || 72717 | об. ОВ но а о а | а сав Ооо 200 
25 10 0, 4, 1014 10, | 1 14| 15 | 7, 3 67 | 9 60 
РОВ СЕНКА ДОН АСС РА ОКО БРЗ) ЕУ В КЕН ЗВ А а ОК 
25 0, 4, та от [13] 15 |8,|2 70 | 9 80 
Е Бета а 
600 | 26 0, 5, и 4 от 12 15 92 72 | 1 | 60 
о | о |811 95 3817 |58 15 1012 17 да [|з 118 | 37 | 3 |9 | | 4 0 00 
26 0, 5, 1214 10, | 1 [12] 15 12 75 | 1 | 20 
РАД СА САРА А ЕС А АБА ма Ба Ноа а 
27 0, Е, 1 | о а ЕТ 2 7 1 40 
Заре ебе борави леви еее ее ЕН ОСОБА Бе 
27 0, 5, 13 а То, |1 | 1 112 80 | 1 60 
600 | 27 |92 | 87 | 31] Ф | 86 | 19 1> 5 РА ео авер 
28 0, 6, | „|, за 0 1 ит 11 12 84 1 80 
ПАСА о ВУНЕ е С иаа 
700 29 0, б, 14 14 [0.111 1] 17 1212 87 1 70 
о 1212282 2815 ВЕ 122 560 25 1 14 19 | 5 | 20 |4 | 8 |22 | 6 2 200 
29 | 10 0, Е 1514 [0.111011 17 1212 111120 
Е ЕЕЕ АЕА Е Еа Ет 
30 10 0, 7, 1514 10, 1 | 1] 1з | 1 | 2 95 | 1 40 
400. 47 а | 25р | 331 ое ои аа од 16:12713. 40 
31 || 0, 7, 1614 0, 1 | 1] 18 |1 | 2 99 | 1 60 
НАЈАДА и а А о 5 ДАДА О РТА НЕМ аре НИ Ки Ае И 
32 | 11 0, 7, 41. 1 112 10 1 80 
800 | + |5 5 9 454 в | |23 405 0 
800 | 331 0, 8, А 10, 1 22 ра | 10 № 80 
о 12 9 5 3 4154 о 8 86 00 
34 12 0, В | 1 [18 ао и 20 |2|2 1 [1 [20 
200 |] | 4 [70 [22| 4 |79 | 30 |, | 8 а | #1515 14 0| 27 |1 7 | 2 130 |6 0 
35 | 12 0, о, | „| 1 [19] 4. 0о,| 1] 1] 21 |2]2 1 |1 | 40 
400 | | 7 [58 |2114 |78 | 31 [29] 0] 6 [615 15 0 | о |2 7 | 2 |90]7] 0 
36 | 13 0, о, | „| 1 [2014 о. 11 21 |2]2 12 | 1 60 
600 | ) | | |67|20| „ |78 033 | 279] 6] 4] 7155 | 0 371317126 | 4078 | 0 
37 | 13 0, о, 1 [1 12114 0,|1 [11] 22 12 |2 13 | 1 80 
800 |] | < |65|19| А |77 | 34 | 29] 0] 0] 2 | | 5 | 6] 0 | 14 [417 |2' 0090 


Шкала «ТЫСЯЧНЫЕ». 
механического прицела Д726-45 и при- 


цела 11122 
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Шкала «ТЫСЯЧНЫЕ» 3С6-1 (3С6) 

Механического прицела Д726-45 Заряд ВТОРОИ 

и прицела 1122 Уо=537м/с 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ТРУБКИ Т-90 
Высота разрыва 600 м 
Д П № АМт АХм АУх АХп АУп Д 
м тыс дел. дел. М М М м М 
+ + - - + 

5400 247 71 3,6 61 6,7 1 5,4 5400 
600 251 74 3,4 60 7.7 1 5,6 600 
800 255 78 3,3 59 8,7 1 5,8 800 
6000 260 81 3,2 59 9,6 1 6,0 6000 
200 266 85 3,1 58 И 1 6,2 200 
400 272 88 3,0 58 И 1 6,5 400 
600 278 92 3,0 57 12 1 6,7 600 
800 285 95 3,0 56 13 1 6,9 800 
7000 292 99 3,0 56 14 1 7,1 7000 
200 299 103 3,0 55 15 1 7,3 200 
400 307 107 3,0 55 16 1 7,5 400 
600 315 111 3,0 54 17 1 77 600 
800 323 115 3,0 54 18 2 7,9 800 
8000 332 119 3,0 53 19 2 8,1 8000 
200 341 123 3,0 52 20 2 8,3 200 
400 350 127 3,0 52 21 2 8,5 400 
600 360 131 3,0 51 22 2 8,8 600 
800 371 135 3,1 51 23 2 9,0 800 
9000 381 140 3,1 50 23 2 9,2 9000 
200 392 144 3,2 50 24 2 9,4 200 
400 404 149 3,2 49 25 3 9,6 400 
600 416 154 3,3 48 26 3 9,8 600 
800 429 159 3,3 48 27 3 10 800 
10000 442 164 3,4 47 28 3 10 10000 
200 456 169 3,4 47 29 3 10 200 
400 471 175 3,5 46 30 4 И 400 


Шкала «ТЫСЯЧНЫЕ» 3С6-1 (3С6) 
Механического прицела Д726-45 Заряд ВТОРОИ 
и прицела 1П22 Мо-537м/с 
Д П М АМт АХх АУх АХп АУп Д 
м тыс дел. дел. М М М М М 
+ + - - + 
600 486 180 3,5 45 32 4 П 600 
800 503 186 3,6 44 33 4 П 800 
11000 520 193 37 44 34 5 П 11000 
200 542 200 3,8 43 35 5 П 200 
400 564 207 3,9 42 37 5 12 400 
600 590 216 4,0 41 38 6 12 600 
800 622 226 4,2 39 40 7 12 800 
12000 671 241 4,5 37 43 8 12 12000 
12092 729 258 4,9 35 46 9 12 12092 


Шкала «ТЫСЯЧНЫЕ» 3С6-1 (3С6) 
Механического прицела Д726-45 Заряд ВТОРОЙ 
и прицела 1122 Уо-537м/с 
ТАБЛИЦА ГОРНЫХ ПОПРАВОК НАПРАВЛЕНИЯ И ДАЛЬНОСТИ 
62 КУДУ бХу ОХт бХ\ 
ТЫС. ТЫС. М м м 
+ + - 
5400 -0,1 0,3 7 +7 1 5400 
6000 -0,1 0,3 7 +4 6 6000 
7000 0 0,4 , 7 +3 8 7000 
8000 0 0,4 1 7 3 +2 9 8000 
9000 +0,1 0,5 6 +1 9 9000 
10000 +0, 1 0,6 5 0 10 10000 
11000 +0,2 0,7 4 -2 10 11000 
12000 +0,3 0,9 3 1 11 12000 
12092 +0,4 1,0 3 -3 12 12092 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ПРИЦЕЛА НА УГОЛ МЕСТА ЦЕ 
А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Углы Прицелы Углы 
места места 
цели | 260 280 | 300 | 320 340 | 360 | 380 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | цели 
10 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 2 3 10 
20 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 20 
30 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 9 30 
40 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 10 13 40 
50 1 2 2 3 4 5 6 8 9 11 14 17 50 
60 2 2 3 4 5 6 8 9 11 14 17 21 60 
70 2 3 4 5 6 7 9 11 14 17 21 26 70 
80 2 3 4 5 7 9 1 13 16 20 25 31 80 
90 3 4 5 6 8 10 12 15 19 23 29 37 90 
100 3 4 6 7 9 И 14 18 22 27 34 44 100 
110 4 5 6 8 И 13 16 20 25 31 39 51 110 
120 4 5 7 9 12 14 18 23 28 35 45 60 120 
130 4 6 8 10 13 16 20 26 32 40 52 71 130 


А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Углы Прицелы Углы 
места места 
цели | 500 | 520 | 540 560 | 580 600 | 620 | 640 | 660 680 | 700 720 | цели 
10 4 4 5 6 8 10 15 20 31 10 
20 7 9 И 14 18 24 35 58 20 
30 12 14 18 22 30 42 72 30 
40 16 20 25 33 45 71 40 
50 21 26 34 46 67 50 
60 27 34 45 63 60 
70 33 42 58 88 70 
80 40 53 75 80 
90 48 66 90 
100 58 82 100 
110 70 110 
120 84 120 
130 130 


Примечание: 1 Поправки положительные. 
2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных 


Б. При расположении цели ниже батареи 


Углъг Прицелы Углы 
места места 
цели | 260 | 280 300 320 340 360 380 | 400 | 420 | 440 460 | 480 | цели 
10 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 10 
20 1 1 1 2 2 2 3 4 4 5 20 
30 7 30 
40 9 40 
50 11 50 
60 13 60 
70 15 70 
80 17 80 
90 6 7 9 11 13 16 18 90 
100 8 9 И 14 17 20 100 
110 8 10 12 15 18 21 110 
120 И 13 16 19 22 120 
130 13 16 20 24 130 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Углы Прицелы Углы 
места места 


цели 500 520 | 540 | 560 580 600 620 640 660 680 | 700 720 | цели 


10 3 4 5 6 7 9 11 14 19 25 33 46 10 


20 6 8 9 и 13 16 20 25 32 41 53 68 20 


30 9 11 13 16 19 23 28 34 43 53 66 82 30 


40 11 14 17 20 24 29 34 42 52 63 77 93 40 


50 14 16 20 24 28 394 40 49 59 71 86 102 50 


60 16 19 23 27 33 39 46 55 66 79 93 110 60 


70 18 21 25 30 36 43 51 60 72 85 100 117 70 


80 20 24 28 33 39 47 55 65 77 90 106 | 123 80 


90 22 26 31 36 43 50 59 70 82 96 111 | 129 90 


100 24 28 33 39 45 53 62 73 86 100 116 | 134 100 


110 25 30 35 41 48 56 66 77 90 104 120 | 138 110 


120 27 31 37 44 51 59 69 80 93 108 124 | 141 120 


130 28 33 39 46 53 62 72 83 96 111 127 | 145 130 


Примечание: 1. Поправки отрицательные. 
2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ПРИЦЕЛА НА УГОЛ МЕСТА | 
А. Поправки при расположении цели выше батареи 


т Прицелы Уты 
цели | 260 280 | 300 | 320 340 | 360 | 380 400 420 440 460 | 480 “8 
10 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 2 3 10 
20 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 20 
30 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 9 30 
40 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 10 | 13 | 40 
50 2 2 2 3 4 5 6 7 9 1 | 13 | 16 50 
60 2 2 3 4 5 6 8 о | 1 | 13 | 17 | 21 | 60 
70 2 3 4 5 6 7 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 70 
80 3 3 4 5 7 9 1 | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 | 80 
90 3 4 5 6 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 28 | 36 | 90 
100 3 4 6 7 9 11 14 17 21 26 33 42 100 
по | 4 5 7 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 | 30 | 38 | 49 | по 
120 4 5 7 9 12 14 18 22 27 34 43 57 120 
130 | 5 6 8 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 | 39 | 50 | 67 | 130 


А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Углы Прицелы Углы 
места места 
цели | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 600 620 | 640 | 660 | 680 700 | 720 | цели 
10 3 4 5 6 8 10 14 18 27 10 
20 7 9 И 13 17 22 32 49 20 
30 И 14 17 21 28 39 60 30 
40 16 19 24 31 42 62 40 
50 20 25 32 43 61 50 
60 26 32 42 58 60 
70 31 40 54 78 70 
80 38 50 69 80 
90 46 61 90 90 
100 55 76 100 
110 66 95 „> 110 
120 78 120 
130 95 130 


Примечание: 1: Поправки положительные. 
2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Углы Прицелы Углы 
места места 
цели | 260 | 280 300 320 340 360 | 380 | 400 420 440 | 460 | 480 цели 
10 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 10 
20 1 1 1 2 2 2 3 4 4 5 20 
30 1 1 2 2 7 30 
40 2 2 3 9 40 
50 2 3 4 1 50 
60 3 4 13 60 
70 4 5 15 70 
80 5 16 80 
90 6 7 9 10 13 15 18 90 
100 7 9 И 14 16 19 100 
110 8 9 12 14 17 21 110 
120 10 12 15 18 22 120 
130 13 16 19 23 130 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Углъг Прицелы Углы 


места места 


цели | 500 520 | 540 560 580 600 620 640 | 660 |680 | 700 720 | цели 
10 3 4 5 6 7 8 10 14 18 23 31 42 10 
20 6 7 9 10 13 15 19 24 31 39 49 63 20 
30 8 10 13 15 18 22 26 33 41 50 63 78 30 
40 1 13 16 19 23 27 33 40 49 60 73 89 40 
50 13 16 19 23 27 32 39 47 57 68 82 98 50 
60 15 18 22 26 31 37 44 53 63 75 89 106 60 
70 17 21 24 29 35 41 49 58 69 81 96 112 70 
80 19 23 27 32 38 45 53 63 74 87 102 | 118 80 
90 21 25 29 35 41 48 57 67 79 92 107 | 124 90 
100 23 27 32 37 44 51 60 71 83 96 112 | 129 100 
110 24 29 34 40 46 54 63 74 86 100 | 116 | 133 110 
120 26 30 36 42 49 57 66 77 90 104 | 119 | 137 120 
130 27 32 37 44 51 59 69 80 93 107 | 123 | 140 130 


Примечание: 1. Поправки отрицательные. 
2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных 
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А. Поправки при расположении цели вьпие батареи 


Углы Прицелы Углы 

места места 
цели | 500 520 540 560 580 | 600 620 | 640 | 660 | 680 700 | 720 | цели 
10 3 4 5 6 7 9 13 17 24 10 
20 7 8 10 12 16 21 29 42 20 
30 11 13 16 20 26 36 53 30 
40 15 18 23 29 39 56 40 
50 19 24 30 40 56 50 
60 24 30 39 53 80 60 
70 30 38 50 71 70 
80 36 47 64 80 
90 44 58 81 90 

100 52 70 100 

110 62 86 110 

120 73 120 

130 88 130 


Примечание: 15 Поправки положительные. 
2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Углъг Прицелы 

места 

цели | 260 280 300 320 340 360 | 380 
10 0 0 1 1 1 1 
20 1 1 1 2 2 
30 1 1 2 2 3 
40 2 2 3 4 
50 2 3 4 4 
60 3 4 5 
70 4 5 6 
80 5 6 
90 6 7 8 10 13 15 17 90 
100 7 9 11 13 16 18 100 
110 8 9 12 14 17 20 110 
120 10 12 15 18 21 120 
130 13 16 18 22 130 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Углъг Прицелы Углы 
места места 
цели | 500 | 520 | 540 | 560 580 | 600 | 620 640 | 660 | 680 | 700 720 цели 
10 3 4 4 5 6 8 10 13 17 21 28 38 10 


20 6 7 8 10 12 15 18 23 29 37 46 59 20 
30 8 10 12 14 17 21 25 31 39 48 59 73 30 
40 10 13 15 18 22 26 31 38 47 57 69 84 40 
50 13 15 18 22 26 31 37 45 54 65 78 03 50 
60 15 18 21 25 30 35 42 50 60 72 85 101 60 
70 17 20 23 28 33 39 46 55 66 78 92 108 70 
80 19 22 26 31 36 43 51 60 71 83 97 114 80 
90 20 24 28 33 39 46 54 64 75 88 102 | 119 90 
100 22 26 30 36 42 49 57 68 79 92 107 | 124 100 
110 23 28 32 38 44 52 60 71 83 96 111 | 128 110 
120 25 29 34 40 47 54 63 74 86 100 | 115 | 131 120 


130 26 30 36 42 49 57 66 77 89 103 | 118 | 135 130 


Примечание: 1. Поправки отрицательные. 
2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ТРУБКИ НА УГОЛ МЕСТА 
А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Превыш Прицелы Превыш 

ение ение 

рела 260 280 300 320 340 | 360 | 380 400 420 | 440 | 460 480 УБ 
20 0,5 | 0,4 | 0,6 | 07 | 0,8 10,9 | 11 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,4 20 
30 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 14 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 32 | 3,8 30 
40 0,9 | 10 | 1,2 | 1,5 | 17 | 2,0 24 | 2,8 | 32 | 37 | 44 | 5,3 40 
50 1,1 1,3 | 16 | 19 | 2,2 | 26 | 31 3,6 | 41 | 48 57 | 6,8 50 
60 14 | 16 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 33 | 3,8 | 45 | 51 | 60 | 7,2 | 8,6 60 
70 1,6 | 1,9 | 24 | 2,8 | 34 | 3,9 | 46 | 54 6,2 | 7,3 | 8,7 | 10,4 70 
80 1,9 | 2,3 | 2,8 | 33 | 4,0 | 46 | 54 | 6,3 | 74 | 8,7 104 | 12,5 80 
90 2,2 | 27 | 32 | 39 | 46 | 5,3 | 63 | 74 | 8,6 | 10,2 | 12,2 | 14,8 90 
100 2,6 | 31 | 3,7 | 44 | 53 | 6,1 | 7,2 | 8,5 99 | 1,8 | 14,1 | 17,3 100 
110 2,9 | 35 | 42 | 50 | 60 | 6,9 | 8,2 | 96 | 11,3 | 13,5 | 16,3 | 20,2 110 
120 3,3 | 3,9 | 4,8 | 5,6 | 6,7 | 78 | 9,2 10,9 12,8 153 | 18,6 | 23,5 120 
130 3,6 | 44 | 5,3 | 6,3 | 74 | 8,7 | 10,3 | 12,2 144 | 17,3 | 21,4 | 27,3 130 


А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Превышен Прицелы Превыш 

ие ение 

и 500 | 520 540 560 580 600 | 620 640 660 | 680 | 700 | 720 ве 
10 14 |156 2,0 23 2,8 34 47 63 94 10 
20 2,9 | 34 41 4,9 | 6,0 | 7,9 | 11,0 | 17,8 20 
30 4,5 | 5,3 | 64 | 7,8 | 10,0 13,7 | 22,3 30 
40 6,2 | 74 90 11,3 15,1 22,6 40 
50 8,2 9,8 |12,0 | 15,7 | 22,0 50 
60 10,3 | 12,5 | 15,8 | 21,2 60 
70 12,6 | 15,6 | 20,3 | 29,3 70 
80 15,2 | 19,3 | 26,0 80 
90 18,3 | 23,7 90 
100 21,9 | 29,2 100 
110 26,0 110 
120 31,1 120 
130 130 


Примечание: 1: Поправки положительные. 
2. Углы места цели и прицелы в тысячных, Поправки в делениях. 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Пониже Прицелы Понижен 
ние ие 
па 260 | 280 300 | 320 340 360 380 | 400 420 440 | 460 480 Ран 
10 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 10 
20 0,5 | 0,6 0,7 0,9 | 0,9 1,1 1,4 1,5 1,7 2,0 20 
30 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 1,6 2,0 2,3 2595 2,9 30 
40 11013 | 1,5 | 1,8 2,1 2,5 2,9 3,3 3,8 40 
50 1,3 | 1,5 | 18 | 2,2 2,5 3,0 3,5 4,0 4,6 50 
60 1,7 | 21 | 2,4 2,9 3,5 4,0 4,7 5,3 60 
70 2,0 | 23 | 2,8 3,3 3,9 4,5 5.2 6,0 70 
80 2,6 | 3,0 3,6 4,3 5,0 557 6,6 80 
90 2,8 | 3,2 3,9 4,6 5,4 6,2 7,1 90 
100 3,5 4,1 4,9 5,8 6,7 7,7 100 
110 3,7 4,3 5,2 6,0 7,1 8,2 110 
120 4,6 5,4 6,4 7,4 8,6 120 
130 5,6 6,6 7,7 8,9 130 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Превыше Прицелы Превыше 
ние ние 
Та 500 520 540 | 560 580 | 600 | 620 | 640 660 680 | 700 720 в 
10 1,3 | 1,5 | 17 | 2,0 124 | 2,9 | 3,5 4,6 5,9 | 7,6 10,0 13,7 10 
20 24 2,8 33 39 | 46 5,4 | 65 | 8,1 | 10,1) 12,7 | 16,0 | 20,2 20 
30 34 | 4,1 | 4,8 | 5,5 | 6,5 7,7 |91 1,1 13,5 | 16,5 | 20,2 | 24,7 30 
40 44 | 5,2 | 6,1 | 7,1 | 8,2 97 | ША 13,6 |16,3 | 19,6 | 23,5 | 28,2 40 
50 5,3 | 6,2 | 7,2 | 8,5 9,8 11,5 | 134 15,9 18,8 | 22,3 | 264 | 31, 50 
60 6,1 | 7,1 | 8,3 | 97 | 11,3 13,1 |15,2 17,9 | 21,0 | 24,6 | 28,8 | 33,7 60 
70 6,9 | 8,0 | 9,3 | 10,8 | 12,5 | 14,5 | 16,8 19,6 | 22,9 | 26,7 | 31,0 | 35,9 70 
80 7,7 | 8,8 | 19,2 | 11,8 | 13,6 | 15,8 | 18,3 21,3 | 24,6 | 28,5 | 32,9 | 37,8 80 
90 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,7 | 14,7 | 17,0 | 19,6 | 22,7 | 26,2 | 30,2 | 34,6 | 39,6 90 
100 8,9 | 10,3 | 11,8 | 13,6 | 15,6 | 18,0 | 20,7 | 23,9 | 27,5 | 31,6 | 36,1 | 41,2 100 
110 9,4 | 10,9 21,7 | 25,0 28,7 | 32,8 | 374 | 42,5 110 
120 9,9 | 114 227 | 26,0 | 29,8 | 34,0 | 38,6 | 43,7 120 
130 10,4 | 11,9 | 13,7 | 15,8 | 18,1 20,7 | 23,6 27,0 30,8 | 35,0 | 39,6 | 44,7 130 


Примечание: 1. Поправки отрицательные. 
2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях. 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ТРУБКИ НА УГОЛ МЕС 
А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Превыш Прицелы Превыш 
ение ение 
па 260 280 300 320 | 340 360 | 380 400 420 440 | 460 480 ка 


10 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 04 0,5 | 0,5 | 07 0,7 0,8 | 1,0 | 11 10 


20 0,5 | 04 | 0,6 | 0,7 0,8 0,9 | 11 1,3 | 1,5 | 17 | 2,0 | 2,4 20 


30 0,7 | 06,8 | 0,9 | 10 | 1,3 | 14 | 17 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,7 30 


40 0,9 | 1,0 | 1,2 | 15 | 17 | 2,0 | 24 | 2,8 32 3,6 | 43 | 5,1 40 


50 1,2 | 1,3 | 16 | 19 | 2,2 | 26 | 31 | 36 41 47 | 56 | 6,7 50 


60 14 | 16 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,3 11 44 | 5,1 | 5,9 | 70 | 8,4 60 


70 1,7 | 2,0 | 24 | 2,8 | 34 | 39 | 46 | 5,3 | 6,1 | 7,2 | 8,5 | 10,2 70 


80 2,0 | 24 28 33 4,0 | 46 | 54 63 | 7,3 | 8,5 | 10,2 | 12,2 80 


90 23 | 27 33 39 4,6 | 53 | 62 | 73 | 8,5 | 10,0 | 11,9. 14,4 90 


100 13,9 | 16,9 100 
110 16,0 | 19,7 110 
120 18,3 | 22,9 120 


130 3,8 | 4,5 | 54 | 63 | 75 | 8,7 | 10,3 | 12,1 | 14,3 | 17,1 | 20,9 | 26,4 130 


А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Превыш Прицелы Превыш 

ение ение 

цели, 500 520 | 540 | 560 580 600 | 620 640 | 660 680 | 700 720 | цели, 
10 14 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 44 | 5,9 | 8,5 10 
20 2,8 | 33 | 39 | 47 | 5,8 | 7,5 | 10,2 | 15,3 20 
30 44 | 5,2 | 62 | 7,6 | 9,6 | 12,8 19, 30 
40 6,1 | 7,2 | 8,8 | 10,9 | 14,3 | 20,3 40 
50 8,0 | 9,5 | 11,7 | 15,0. 20,5 50 
60 10,0 | 12,1 | 15,2 | 20,0 60 
70 12,3 | 15,1 | 19,4 | 26,8 70 
80 14,8 18,6 | 24,5 80 
90 17,8 | 22,7 | 31,5 90 
100 21,1 | 27,7 100 
110 25,0 | 34,3 110 
120 29,7 120 
130 35,6 130 


Примечание: 1. Поправки положительные. 


2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях. 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Пониже Прицелы Пониже 
ние ние 
да 260 280 300 320 340 360 380 400 | 420 | 440 | 460 | 480 т 
10 0,3 | 0,2 | 0,3 0,4 | 0,5 0,5 | 0,6 | 0,7 0,8 0,9 1,0 10 
20 0,5 | 06 0,7 | 0,9 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 | 2,0 20 
30 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 1,4 1,6 1,9 | 2,2 | 2,5 2,8 30 
40 1,1 | 1,3 | 1,5 1,8 | 2,1 24 | 2,9 3,2 3,7 40 
50 1,3 | 1,5 | 1,8 2,1 2,5 | 2,9 34 | 39 | 4,5 50 
60 1,7 | 2,1 24 | 29 | 34 | 39 | 46 5,2 60 
70 2,0 | 2,3 27 | 3,2 | 3,8 44 | 5,1 5,9 70 
80 2,6 3,0 | 3,5 | 42 | 4,9 5,6 6,5 80 
90 2,8 32 | 38 | 45 5,3 6,1 7,0 90 
100 3,5 4,0 | 4,8 5,6 6,5 7,5 100 
110 3: | 42 | 51 5,9 6,9 8,0 110 
120 4,5 | 5,2 6,2 7,2 8,3 120 
130 54 | 64 | 74 8,7 130 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Пони Прицелы Пони 
жение жение 
КУЕ 500 | 520 |540 560 580 | 600 620 | 640 | 660 | 680 700 | 720 т 
10 1,2 1,4 17 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 34 | 4,4 5,6 7,1 9,3 12,7 10 
20 23 | 28 | 3,2 | 38 | 44 | 53 | 64 | 79 | 9,7 | 12,2 | 15,2 | 19,1 20 
30 33 | 40 | 46 | 54 | 6,3 | 7,5 | 8,9 | 10,8 | 13,1 | 15,9 | 19,4 | 23,8 30 
40 43 | 5,0 | 5,9 | 69 | 8,0 | 94 11,1 13,3 15,9 | 19,0 22,8 27,3 40 
50 5,1 | 6,0 | 7,0 | 8,2 | 9,6 | 11,2 | 13,1 | 15,5 | 18,3 | 21,7 | 25,6 | 30,3 50 
60 6,0 | 69 | 8,1 | 94 | 11,0 | 12,8 | 14,8 | 17,4 | 20,5 | 24,0 | 28,1 | 32,8 60 
70 6,7 | 7,8 | 9,0 |10,5 | 12,2 | 14,2 164 | 19,2 | 224 | 26,0 | 30,2 | 35,1 70 
80 7,5 | 86 | 9,9 | 11,5 | 13,3 | 15,4 | 17,9 | 20,8 | 24,1 | 27,8 | 32,1 | 37,0 80 
90 8,1 | 94 | 10,7 | 12,4 | 14,3 | 16,5 | 19,1 | 22,2 | 25,6 | 29,5 | 33,8 | 38,7 90 
100 | 8,7 | 10,0 | 11,5 13,2 15,2 | 17,6 | 20,2 | 23,4 | 26,9 | 30,9 | 35,3 | 40,3 100 
110 91 | 10,6 | 12,2 | 14,0 | 16,1 | 18,5 | 21,2 | 24,5 28,1 | 32,1 | 36,6 41,6 110 
120 9,6 | 11,1 | 12,8 | 148 | 16,9 | 19,3 | 22,1 | 25,4 | 29,1 | 33,2 | 37,8 42,8 120 
130 | 10,1 | 11,6 | 13,3 15,4 17,6 20,2 23,0 | 26,3 | 30,1 | 34,2 | 38,8 | 43,9 | 130 


Примечание: 1. Поправки отрицательные. 
2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях. 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ТРУБКИ НА УГОЛ МЕСТА 
А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Превы Прицелы Превы 
шение шение 
вх 260 | 280 | 300 320 340 360 | 380 400 420 440 | 460 480 г 
10 0,2 | 0,2 | 03 | 03 | 04 | 0,5 | 05 | 0,6 ! 07 | 08 | 0,9 | 11 10 
20 0,5 | 0,5 | 06 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 13 | 15 | 1,7 | 19 | 23 20 
30 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 13 | 14 | 17 | 220 | 23 | 26 | 3,0 | 3,6 30 
40 0,9 | 1,1 1,3 1,5 17 2,0 2,4 2,8 3,1 3,6 4,2 5,0 40 
50 1,2 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 3,1 | 35 | 40 | 47 | 5,5 | 6,5 50 
60 15 | 17 21.24 | 28 | 33 | 38 44 | 50 | 58 | 69 | 82 60 
70 1,8 | 2,0 | 25 | 28 | 34 | 39 | 46 | 53 | 61 | 71 | 84 | 10,0 70 
80 2,1 | 24 | 29 | 34 | 40 4,6 5,4 6,2 7,2 8,4 10,0 | 11,9 80 
90 24 | 2,8 | 34 | 39 | 47 | 5,3 | 62 | 72 | 84 | 98 | 11,7 | 141 | 90 
100 | 2,8 | 32 | 39 | 45 | 5,3 | 61 | 71 | 83 | 97 | 1,4 | 13,6 | 164 | 100 
110 (31 | 3,7 | 44 | 51 | 60 | 69 | 81 | 9,5 | 11,1 | 13,0 | 15,6 | 191 | 110 
120 35 4,1 | 49 | 58 > 6,8 7,8 9,2 10,7 | 12,5 | 14,8 | 17,8 | 22,2 120 
130 | 3,9 | 46 | 5,5 | 64 | 7,5 | 8,7 | 102 | 12,0 | 14,1 | 16,8 | 204 | 25,6 | 130 


А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Превы Прицелы Превы 
шение шение 
Вас 500 | 520 | 540 560 | 580 | 600 620 | 640 | 660 | 680 | 700 720 бр 
10 1,3 1,5 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 42 | 5,5 7,7 10 
20 27 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 5,6 | 71 9,6 | 13,5 20 
30 43 | 5,0 6,0 | 7,3 30 
40 5,9 70 8,5 104 40 
50 77 | 9,2 | 11,2 | 143 50 
60 97 117 146 | 19,0 60 
70 11,9 14,6 18,5 24,9 70 
80 14,4 | 17,9 | 23,2 80 
90 17,2 | 21,7 | 29,3 90 
100 | 20,4 | 26,3 100 
110 24,1 | 32,0 110 
120 28,4 120 
130 | 33,6 130 


Примечание: 1. Поправки положительные. 
2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях. 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Прицелът 


360 | 380 


0,5 0,5 


0,9 | 0,9 


90 2,8 3,1 37 | 4,4 5,2 5,9 6,8 90 
100 34 | 39 | 4,7 5,5 6,4 7,2 100 
110 3,6 | 4,1 5,0 51 6,7 ТЫЯ, 110 
120 44 | 5,1 6,0 7,0 8,1 120 


130 5,3 6,3 7,2 8,4 130 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Пони Прицелы Пони 
жение жение 
Ра 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 Ва 
10 1214 | 16 | 159: | 23 | 27 | 33 | 42 | 53 | 68 | 8.8 | 11,8 10 
20 23: |727 | 31 | 37 | 48 | 51 |61 | 75 | 94 | 17 | 145 |189] 20 
30 3,3 | 39 | 4,5 | 5,2 | 61 | 7,2, | 8,6 | 104 | 12,6 | 15,3 | 18,7 | 229 | 30 
40 42 | 4,9 57 67 | 7,8 91 | 10,7 | 12,8 | 15,4 | 18,4 | 22,1 | 26,4 40 
50 5,0 | 5,9 | 68 | 8,0 | 9,3 | 10,8 | 126 | 15,0 | 17,7 | 21,0 | 24,9 | 294 | 50 
60 5,8 | 6,7 | 7,8 | 9,1 | 10,6 | 12,3 | 14,3 | 169 | 19,8 | 23,3 | 273 | 319 | 60 
70 6,6 | 7,6 | 8,8 10,2 11,8 | 13,7 | 15,9 186 | 21,7 | 25,3 | 294 | 341 70 
80 73 | 83 | 96 | 11,1 | 12,9 | 14,9 | 17,3 | 20,1 | 23,3 | 27,0 | 31,3 | 36,0 | 80 
90 7,9 | 9,1 | 10,4 | 12,0 | 13,9 | 16,0 | 18,5 | 21,5 | 24,8 | 28,6 | 32,9 | 37,8 | 90 
100 | 34 | 9,7 | 112 12,8 147 | 17,0 19,6 | 22,7 | 26,1 | 30,1 | 344 | 393 | 100 
110 | 8,8 |10,3 | 11,8 | 136 | 15,6 | 17,9, | 20,6 | 23,7 | 27,3 | 31,3 | 35,7 | 40,7 | 110 
120 | 93 | 10,7 | 124 | 14,3 | 16,3 | 18,7 | 21,5 | 24,7 | 28,3 | 32,3 | 36,8 | 41,8 | 120 
130 | 9,7 112 12,9 | 14,9 | 17,0 19,5 22,3 | 25,5 | 29,2 | 33,3 | 37,9 | 429 | 130 


Примечание: 1. Поправки отрицательные. 
2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях. 


